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无痛手术悄现京城http://www.sina.com.cn 1999年3月13日 17:27 北京晚报    住院开刀能够不疼?从动大手术、 做人工流产到拔牙
治牙等等，随着麻醉药物的科学使用，眼下，“无痛手术”
正悄现京城。

    记者在北京阜外医院见到了刚做完心脏瓣膜置换手术
的退休女工，手术的刀口长30厘米，胸骨被全部切开。按
理说，术后第三天正是疼痛最厉害的时候，但她告诉记者，
只要轻轻一按挂在床边的这种镇痛装置，镇痛药就能按照
她的体质定量注入，这么大的手术之后，她居然不知道什
么是疼。北京惠忠医院日前进行的双侧膝关节置换，也因
为是无痛手术，病人24小时后就能下地。

    阜外医院的刘进主任说，无痛手术是采取平缓持续的
给药方式，将镇痛药保持在既能镇痛又不至于成瘾的水平，
比以往疼极了时打一针更持久安全。

    北京同仁医院妇产科是北京最先开展“无痛人工流产”
的科室，一位刚做过手术的女患者说，好像睡一觉，手术
就结束了。 